DART AEROSPACE LTD Work Order: 


Description: PMC OIL FILLING QUICK DISCONNECT 
SHAFT COVER 


Inspection Dwg: RBWA353A04 
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INSPECTION SHEET 


B Tolerance iei: Accept | Reject AS Comments 
Ø .794 + .000 / - .002 E 
Ø .692 + .002 / - .000 B 
Ø .692 + .005 
Ø .665 + .005 
| | 9.530 + 005 
Ø 438 + .002 / - .000 EB 
2.50 + .010 
1.773 + .005 
1.25 mi + .010 
1.015 + .005 
.010 | 
.005 
(.08) zi £.010 m. = 
.029 + .004 / - .000 3 
(16°) "T | - 
5° £.5* 
11/16 - 6 ] 
ACME DOUBLE LEAD 
- 32 UNC - 2B E 
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Measured by: | Checked by: | QC Inspector: 
Date: Date: ns Date: 
Engineering Approval: f 
(If necessary) B Date: 
| Rev | Date | Change | Revised by Approved 
A | 13-Jul-20  |Newlssue | 
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